Dr inż. MIKOŁAJ 


CZYZEWSK 


profesor Akademii Górniczo-Hutniczej, organizator i b. dziekan 
Wydz. Odlewnictwa, dwukrotny laureat nagrody Państwowej, 
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 


zmarł dnia 1 grudnia 1954 roku. 


Pogrzeb odbędzie się w sobotę dnia 4 bm. o godz. 11 przed poł. 
na cmentarzu rakowickim. 


O czym zawiadamiają : 


REKTOR i SENAT 
Akad. Górn.-Hutniczej w Krakowie 


RZEMIEŚLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY i PRACOW. POGRZEBOWYCH : Drukarnia Związkowa w Krakowie 
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